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5.ТР. 


CECYLIA 


JWORECKA 


AKTORKA 


ZMARLA W SKOLIMOWIE К. WARSZAWY ОМА 6 LUTEGO 1981 КОКО. 


LITURGIA POGRZEBOWA 


ZOSTANIE ODPRAWIONA DNIA 10 BM. O GODZINIE 14.00 W SKOLIMOWIE, 
O CZYM Z GLEBOKIM ZALEM ZAWIADAMIAJA 


CÓRKL 


